BEDIENUNG FÜR PC-VERSION CUBULUS: 
Ladeanweisung: Legen Sie die Programmdiskette von CUBULUS in das Diskettenlaufwerk 
(A oder B). Geben Sie nun folgendes zum starten (hier Laufwerk A) ein: 
A: Umschalten auf Diskettenlaufwerk 
CUBULUS Starten der VGA Version von Cubulus 
Den Vorspann können Sie durch Drücken der SPACE-Taste abbrechen ! 


Festplatten-Installation: Legen Sie die Programmdiskette in das Diskettenlaufwerk (A oder 
B) und schalten Sie durch eingeben von A: oder B: auf das entsprechende Diskettenlaufwerk 
um. Nun haben Sie zwei Möglichkeiten: 

a) INSTALL (Hilfstext zur Festplatteninstallation) F 
b) INSTALL C: (Installation auf Laufwerk C:) 

Statt dem Laufwerk C: können Sie auch jedes andere Laufwerk (A: bis Z:) angeben. 


Maussteuerung: Die Maussteuerung funktioniert wie bei der im Handbuch beschriebenen 
Amiga-Version von Cubulus. 


Tastatursteuerung: Im Auswahlmenü stehen folgende Tasten zur Verfügung: 
Taste Funktion 


F1-F4 Auswählen der Schwierigkeitsstufen 

T Zeit ausschalten 

L Level & Highscores laden 

S Level & Highscores speichern 

P 1/2 Spieler-Modus 

H Highscoreliste anzeigen 

D Level-Design 

+/- Anzahl der Verschiebungen vor Spielstart einstellen 
2*ESC Rückkehr zu DOS 

SPACE Spiel starten 


Im Spiel: Mit der Taste ESC verlassen Sie das aktuelle Spiel (P = Pause). Mit der SPACE- 
Taste schalten Sie im Spiel zwischen SENKRECHT und WAAGERECHT hin und her. Zur 
weiteren Steuerung benutzen Sie die Cursor-Tasten Folgende Möglichkeiten gibt es: 


1.) SENKRECHT: 

Cursor LINKS/RECHTS: Auswahl der Reihe, die verschoben werden soll 
Cursor HOCH/RUNTER: Verschieben der ausgewählten Reihe nach oben/unten 
2.) WAAGERECHT: 

Cursor LINKS/RECHTS: Verschieben der ausgewählten Reihe nach links/rechts 
Cursor HOCH/RUNTER: Auswahl der Reihe, die verschoben werden soll 


Wenn Sie beim Verschieben der Reihe zusätzlich die SHIFT-Taste drücken, dann können 
Sie auch einen gesamten Vierer-Block auf einmal verschieben ! 


